5 Liste No: S/22-03 

“o DALGIÇPOMPALAR ©... 
SANAYİ VE TİCARETAŞ (ALK g KPS S E RI SI) 

ADANA-TEL : (322) 457 62 23 

yem gawe% ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ s, uss v1.02 

BMR Pae aa eN TUM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


İZMİR-TEL : 


eal TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN E ; . 
ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (t) 


6,1-12,6-15,5 m3/h Debi İçin ( 6" ) 


63.25.028.0003 6013/09 Kps k 130-103-77 mSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0004 6013/10 Kps k 145-114-86 mSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0006 6013/12 Kps S 174-137-103 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0007 6013/13 Kps ' 188-148-112 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0008 6013/14 Kps ; 202-159-120 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0011 6013/17 Kps y 246-193-147 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0014 6013/20 Kps 3 289-226-172 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0018 6013/24 Kps k 347-271-207 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0019 6013/25 Kps r 362-283-215 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0021 6013/27 Kps k 390-305-233 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0023 6013/29 Kps : 419-328-250 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0028 $ 491-384-293 mSS ALK6" 40 HP 
3-17-24 m3/h Debi İçin ( 6" ) 




















TÜRKİYE 











































































































63.25.028.0801 | 6017/07 Kps ; 77-55-27 mSS ALK6" 5,5 HP 
63.25.028.0802 | 6017/09 Kps ; 88-63-31 MSS ALK6" 7,5 HP 
63.25.028.0803 | 6017/10 Kps ; 110-79-39 MSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0804 | 6017/12 Kps ; 132-95-46 mSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0805 | 6017/13 Kps ; 143-103-50 mSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0806 | 6017/15 Kps ; 164-119-58 mSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0807 | 6017/16 Kps 175-127-61 mSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0808 | 6017/17 Kps 186-134-65 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0809 | 6017/18 Kps i 197-142-69 MSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0810 | 6017/20 Kps : 219-158-77 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.08 6017/22 Kps ; 241-173-85 mSS ALK6" 17,5 HP 
63.25.028.0812 | 6017/24 Kps l 263-189-92 mSS ALK6" 17,5 HP 
63.25.028.0813 | 6017/25 Kps ; 274-197-96 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0814 | 6017/27 Kps ; 296-213-104 mSS ALK6" 20 HP TÜRKİYE 
63.25.028.0815 | 6017/28 Kps ; 307-221-108 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0816 | 6017/30 Kps ; 329-237-116 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0817 | 6017/32 Kps ; 351-252-123 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0818 | 6017/33 Kps ; 362-260-127 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0819 | 6017/35 Kps , 373-268-131 MSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0820 | 6017/37 Kps : 406-292-142 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0821 | 6017/39 Kps i 417-300-146 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0822 | 6017/41 Kps ; 449-323-157 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0823 | 6017/43 Kps ; 471-340-165 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0824 | 6017/45 Kps l 493-355-173 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0825 | 6017/47 Kps 515-370-180 mSS ALK6" 40 HP 
63.25.028.0826 | 6017/49 Kps 537-386-188 mSS ALK6" 40 HP 
63.25.028.0827 | 6017/51 Kps 559-402-196 mSS ALK6" 40 HP 
NOT 
1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 


2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

4. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

6. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

8. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 
onaylanması zorunludur. 


ALARKO 








Carrier 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş 


ADANA-TEL : 
ANKARA-TEL : 
ANTALYA-TEL : 
İSTANBUL-TEL : 
İZMİR-TEL : 


63.25.028.0037 


(822) 457 62 23 
(812) 409 52 00 
(242) 322 00 29 
(262) 648 60 00 
(232) 483 25 60 


6020/07 Kps** 


DALGIÇ POMPALAR 
(ALK - KPS SERİSİ) 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 


TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


Basınç 
12,6-21,6-28,8 m3/h Debi İçin ( 6" ) 
70-50-21 mSS 


Kademe Motor Gücü 


ALK6" 7,5 HP 


PEŞİN 
(t) 





63.25.028.0039 


6020/09 Kps** 


90-64-27 MSS ALK6" 10 HP 





63.25.028.0040 


6020/10 Kps** 


100-71-30 mSS ALK6" 10 HP 





63.25.028.0041 


6020/11 Kps** 


110-78-33 mSS ALK6" 12,5 HP 





63.25.028.0042 


6020/12 Kps** 


120-85-36 mSS ALK6" 12,5 HP 





63.25.028.0043 


6020/13 Kps** 


130-92-39 mSS ALK6" 12,5 HP 





63.25.028.0044 


6020/14 Kps** 


140-99-42 MSS ALK6" 15 HP 





63.25.028.0045 


6020/15 Kps** 


148-106-45 mSS ALK6" 15 HP 





63.25.028.0046 


6020/16 Kps** 


160-114-48 mSS ALK6" 17,5 HP 





63.25.028.0047 


6020/17 Kps** 


170-121-51 mSS ALK6" 17,5 HP 





63.25.028.0048 


6020/18 Kps** 


180-128-54 mSS ALK6" 17,5 HP 





63.25.028.0049 


6020/19 Kps** 


190-135-57 mSS ALK6" 20 HP 





63.25.028.0050 


6020/20 Kps** 


201-142-59 MSS ALK6" 20 HP 





63.25.028.0051 


6020/21 Kps** 


210-149-63 mSS ALK6" 25 HP 





63.25.028.0052 


6020/22 Kps 


220-156-66 mSS ALK6" 25 HP 





63.25.028.0053 


6020/23 Kps 


230-163-68 mSS ALK6" 25 HP 





63.25.028.0054 


6020/24 Kps** 


240-170-71 mSS ALK6" 25 HP 





63.25.028.0055 


6020/25 Kps** 


250-177-74 mSS ALK6" 25 HP 





63.25.028.0057 


6020/27 Kps** 


271-191-80 mSS ALK6" 30 HP 





63.25.028.0058 


6020/28 Kps** 


281-199-83 mSS ALK6" 30 HP 





63.25.028.0059 


6020/29 Kps** 


291-206-86 mSS ALK6" 30 HP 





63.25.028.0060 


6020/30 Kps** 


300-213-88 mSS ALK6" 30 HP 





63.25.028.0062 


6020/32 Kps** 


321-227-95 MSS ALK6" 35 HP 





63.25.028.0064 


6020/34 Kps** 


341-241-101 MSS ALK6" 35 HP 





63.25.028.0066 


6020/36 Kps** 


361-255-107 mSS ALK6" 40 HP 





63.25.028.0068 


6020/38 Kps** 


381-269-113 MSS ALK6" 40 HP 





63.25.028.0070 


6020/40 Kps** 


401-284-119 mSS ALK6" 40 HP 





63.25.028.0072 


6020/42 Kps** 


421-298-125 mSS ALK6" 50 HP 





63.25.028.0074 
NOT 


— 


6020/44 Kps** 








441-312-131 mSS ALK6" 50 HP 


. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 


. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 
. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 


. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 


2 
3 
4 
5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
6 
7 
8 


Liste No: S/22-03 
Sayfa No: 2 
Tarih : 15.04.2022 


Bu Liste, 01.03.2022 
Tarihli Liste Yerine 
Geçer 


ÜRETİM YERİ 


TÜRKİYE 





. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 
onaylanması zorunludur. 
9. ** Ürünün stokları tükenmiş olup üretimi durdurulmuştur. Bayilerimize bilgi amaçlı listelerde yer almaktadır. 


ALARKO Liste No:  S/22-03 
<> DALG IÇ PO M PALAR Saye No | ana 
GENE (ALK - KPS SERİSİ) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
amam. onazem ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ su Liste, 01.03.2022 
e TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR m 


İZMİR-TEL : 


İİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN E ; . 
ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (t) 


9-28,8-36 m3/h Debi İçin ( 6" ) 






















































































63.25.028.0086 6030/06 Kps 64-46-32 MSS ALK6" 7,5 HP 
63.25.028.0087 | 6030/07 Kps 75-54-37 MSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0088 6030/08 Kps 85-59-41 mSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0089 6030/09 Kps 99-70-48 mSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0090 6030/10 Kps ; 110-78-54 mSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0091 6030/11 Kps ; 121-86-60 MSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0092 6030/12 Kps ; 128-90-61 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0093 6030/13 Kps ! 143-102-71 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0094 | 6030/14 Kps ; 154-110-77 mSS ALK6" 17,5 HP 
63.25.028.0095 6030/15 Kps i 165-118-82 mSS ALK6" 17,5 HP 
63.25.028.0096 6030/16 Kps : 176-122-85 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0097 | 6030/17 Kps : 187-134-93 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0098 6030/18 Kps ; 198-142-99 mSS ALK6" 25 HP TÜRKİYE 
63.25.028.0099 | 6030/19 Kps** ; 209-150-105 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0100 6030/20 Kps ; 222-159-112 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0101 6030/21 Kps : 231-166-116 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0102 6030/22 Kps ; 242-174-122 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0103 6030/23 Kps ; 248-178-124 MSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0104 | 6030/24 Kps 264-190-133 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0105 6030/26 Kps ; 286-206-144 MSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0106 6030/28 Kps ; 308-222-155 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0107 | o 6030/30 Kps 328-236-163 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0108 6030/32 Kps : 352-254-178 mSS ALK6" 40 HP 
63.25.028.0112 6030/34 Kps ; 374-279-189 MSS ALK6" 40 HP 
63.25.028.0109 6030/35 Kps ; 385-279-195 mSS ALK6" 40 HP 
63.25.028.0110 6030/39 Kps 430-312-219 mSS ALK6" 50 HP 

NOT 

1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

4. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

6. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

8. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 
. * Ürünün stokları tükenmiş olup üretimi durdurulmuştur. Bayilerimize bilgi amaçlı listelerde yer almaktadır. 


© 


5 Liste No: S/22-03 
“o DALGIÇPOMPALAR ©... 
SANAYİ VE TİCARETAŞ (ALK g KPS S E RI SI) 

ADANA-TEL : (322) 457 62 23 

yem gawe% ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ s, uss v1.02 

BMR Pae aa eN TUM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


İZMİR-TEL : 


İİ TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN E ; . 
ÜRÜN TİPİ ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (t) 


21,6-45-59,4 m3/h Debi İçin ( 6" ) 


63.25.028.0124 | 6046/04-C Kps : : 42-28-14 mSS ALK6" 7,5 HP 
63.25.028.0125 | 6046/05 Kps i 57-40-22 mSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0126 | 6046/06 Kps f 70-49-28 mSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0127 | (o 6046/07 Kps i 82-59-35 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0128 | o 6046/08 Kps ; 95-70-42 mSS ALK6" 17,5 HP 
63.25.028.0129 | 6046/09 Kps 107-77-47 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0130 | 6046/10 Kps ; 119-87-53 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0131 6046/11 Kps ; 131-96-59 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0132 6046/12 Kps I 144-105-65 mSS ALK6" 25 HP TÜRKİYE 
63.25.028.0133 | 6046/13 Kps ; 156-115-71 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0134 | 6046/14 Kps f 167-123-76 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0135 | o 6046/15 Kps l 181-133-83 mSS ALK6" 30 HP 
63.25.028.0136 | o 6046/17 Kps ; 205-152-96 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0137 | 6046/19 Kps ; 230-171-108 mSS ALK6" 40 HP 












































63.25.028.0138 6046/21 Kps a 255-190-120 mSS ALK6" 50 HP 
63.25.028.0139 6046/23 Kps ii 280-208-132 mSS ALK6" 50 HP 
63.25.028.0140 ; 292-218-138 mSS ALK6" 50 HP 
21,6-54-75,6 m3/h Debi İçin ( 6" ) 
























































63.25.028.0154 | 6060/04 Kps ; 52-32-16 mSS ALK6" 10 HP 
63.25.028.0168 6060/05 Kps : 65-42-22 mSS ALK6" 12,5 HP 
63.25.028.0155 6060/06 Kps ; 78-50-26 mSS ALK6" 15 HP 
63.25.028.0169 6060/07 Kps t 90-59-32 MSS ALK6" 17,5 HP 
63.25.028.0156 6060/08 Kps À 103-67-36 mSS ALK6" 20 HP 
63.25.028.0157 | 6060/10 Kps ] 130-85-47 mSS ALK6" 25 HP 
63.25.028.0158 6060/12 Kps ; 156-101-56 mSS ALK6" 30 HP TÜRKİYE 
63.25.028.0159 6060/14 Kps ; 183-120-67 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0160 6060/15 Kps : 194-128-71 mSS ALK6" 35 HP 
63.25.028.0161 6060/16 Kps : 209-137-77 mSS ALK6" 40 HP 
63.25.028.0162 6060/17 Kps ; 220-144-80 mSS ALK6" 40 HP 
63.25.028.0163 6060/19 Kps ; 248-163-92 MSS ALK6" 50 HP 
63.25.028.0164 | 6060/20 Kps 261-172-97 mSS ALK6" 50 HP 
63.25.028.0165 6060/21 Kps ; 273-178-100 mSS ALK6" 50 HP 

NOT 

1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 


2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

4. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

6. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

8. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 
onaylanması zorunludur. 


ALARKO 


E 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : 
ANKARA-TEL : 
ANTALYA-TEL : 
İSTANBUL-TEL : 
İZMİR-TEL : 


63.25.028.0701 


(322) 457 62 23 
(812) 409 52 00 
(242) 322 00 29 
(262) 648 60 00 
(232) 483 25 60 


7077/01 Kps 


DALGIÇ POMPALAR 
(ALK - KPS SERİSİ) 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 


TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR 


Kademe 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


Basınç 


Motor Gücü 


0-77-100 m3/h Debi İçin ( 7" ) 


21-12-7 mSS 


ALK6" 7,5 HP 


PEŞİN 
(8) 


26.201 





63.25.028.0702 


7077/02 Kps 


41-25-13 MSS 


ALK6" 10 HP 


29.400 





63.25.028.0703 


7077/03 Kps 


61-37-20 mSS 


ALK6" 15 HP 


33.431 





63.25.028.0704 


7077/04 Kps 


81-49-27 mSS 


ALK6" 20 HP 


38.870 





63.25.028.0705 


7077/05 Kps 


101-62-34 mSS 


ALK6" 25 HP 


43.344 





63.25.028.0706 


7077/06 Kps 


120-74-40 mSS 


ALK6" 30 HP 


47.002 





63.25.028.0707 


7077/07 Kps 


140-87-47 mSS 


ALK6" 35 HP 


53.356 





63.25.028.0708 


7077/08 Kps 


160-99-55 mSS 


ALK6" 40 HP 


59.030 





63.25.028.0709 


7077/09 Kps 


179-110-61 mSS 


ALK6" 40 HP 


61.371 





63.25.028.0710 


7077/10 Kps 


199-124-69 mSS 


ALK6" 50 HP 


66.294 





63.25.028.0711 


7077/11 Kps 


218-134-76 mSS 


ALK6" 50 HP 


68.831 





63.25.028.07 


7077/12 Kps 


243-154-87 mSS 


ALK7" 60 HP 


74.050 





63.25.028.07 


7077/13 Kps 


264-169-98 mss 


ALK7" 80 HP 


85.173 





63.25.028.07 


7077/14 Kps** 


280-181-103 MSS 


ALK7" 80 HP 


87.730 





7077/15 Kps 


303-192-110 mSS 


ALK7" 80 HP 


90.172 





63.25.028.07 


7077/16 Kps 


324-208-119 mSS 


ALK8" 85 HP 


95.160 





63.25.028.07 


7077/17 Kps 


344-219-125 mSS 


ALK8" 85 HP 


97.384 





63.25.028.07 


7077/18 Kps 


362-231-132 MSS 


ALK8" 85 HP 


99.430 








2 
3 
4 
63.25.028.0715 
6 
7 
8 
9 


63.25.028.07 


7077/19 Kps** 


382-245-140 mSS 


ALK8" 100 HP 


111.717 





63.25.028.0720 


7077/20 Kps 


402-256-150 mSS 


ALK8" 100 HP 


112.331 





63.25.028.0721 


7077/21 Kps 


422-267-162 MSS 


ALK8" 100 HP 


113.350 





63.25.028.0722 


7077/22 Kps** 


441-279-168 mSS 


ALK8" 125 HP 


126.358 





63.25.028.0723 


7077/23 Kps** 


460-290-176 mSS 


ALK8" 125 HP 


128.388 





63.25.028.0724 


7077/24 Kps** 


480-302-184 MSS 


ALK8" 125 HP 


130.418 





63.25.028.0725 


7077/25 Kps** 


499-313-192 MSS 


ALK8" 150 HP 


143.061 





63.25.028.0726 
NOT 


EA DO REN — 


7077/26 Kps** 


onaylanması zorunludur. 


© 


. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 
. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 
. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 
. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 





518-324-200 MSS 





ALK8" 150 HP 


145.095 


Liste No: S/22-03 
Sayfa No: 5 
Tarih : 15.04.2022 


Bu Liste, 01.03.2022 
Tarihli Liste Yerine 
Geçer 


ÜRETİM YERİ 


TÜRKİYE 





. * Ürünün stokları tükenmiş olup üretimi durdurulmuştur. Bayilerimize bilgi amaçlı listelerde yer almaktadır. 


se DALGIÇ POMPALAR Sii 
Mame (ALK - KPS SERİSİ) 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
ANKARA-TEL: (312) 4095200 PR j H j j j 
ANTALYA-TEL: (242) 322 00 29 ON ERILEN BAYI SATIŞ FIYAT LISTESI Bu Liste, 01.03.2022 
i -TEL : iii i i i Tarihli Liste Yeri 
lı e TUM FIYATLARA KDV DAHILDIR oe 


İZMİR-TEL : 


W 


eiai TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN e i ; 
URUN TIPI ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (t) 


0-96-120 m3/h Debi İçin ( 7" ) 


















































63.25.028.0832 7095 / 03 64-37-21 mSS ALK6" 17,5 HP 35.112 
63.25.028.0833 7095 / 04 85-49-28 mSS ALK6" 25 HP 41.999 
63.25.028.0834 7095 / 05 106-61-35 mSS ALK6" 30 HP 45.248 
63.25.028.0835 7095 / 06 128-74-42 mSS ALK6" 35 HP 51.379 
63.25.028.0836 7095 / 07 149-86-49 mSS ALK6" 40 HP 56.964 
63.25.028.0838 7095 / 09 191-110-62 mSS ALK6" 50 HP 64.019 
63.25.028.0839 7095/10 ; 213-123-69 mSS ALK7" 60 HP 70.689 TÜRKİYE 
63.25.028.0840 7095/11 ; 234-135-76 mSS ALK7"80 HP 81.109 
63.25.028.0841 7095 /12 ; 255-147-83 mSS ALK7"80 HP 83.202 
63.25.028.0842 7095 / 13 ; 276-159-90 mSS ALK8" 85 HP 87.942 
63.25.028.0843 7095 / 14 : 298-172-97 mSS ALK8" 85 HP 90.211 
63.25.028.0844 7095 / 15 i 319-184-104 MSS ALK8" 100 HP 102.866 
63.25.028.0845 7095/16 340-196-111 MSS ALK8" 100 HP 108.179 
63.25.028.0849 7095 / 20 ; 425-245-139 mSS ALK8" 125 HP 124.839 

NOT 

1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

4. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

6. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

8. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


DALARKO DALGIÇ POMPALAR 5x7. 


Rp 


ALARKO CARRIER 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş 


(ALK - KPS SERİSİ) 


ADANA-TEL : 322) 457 62 23 


ANKARA-TEL : 
ANTALYA-TEL : 
İSTANBUL-TEL : 


312) 409 52 00 


262) 648 60 00 


ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ 


(322) 
(312) 
(242) 322 00 29 
(262) 
(232) 


İZMİR-TEL : 232) 483 25 60 


8095/04 Kps** 


Kademe 


63.25.028.0174 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


Basınç 


Motor Gücü 


28,8-90-122,4 m3/h Debi İçin ( 8" ) 


79-51-23 MSS 


ALK6" 25 HP 


TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR 


PEŞİN 
(8) 


42.002 





63.25.028.0175 8095/05 Kps** 


98-62-29 MSS 


ALK6" 30 HP 


47.266 





63.25.028.0176 8095/06 Kps** 


118-77-33 mSS 


ALK6" 35 HP 


51.379 





63.25.028.0177 8095/07 Kps** 


138-89-38 MSS 


ALK6" 40 HP 


56.963 





63.25.028.0178 8095/08 Kps** 


157-104-46 mSS 


ALK6" 50 HP 


62.010 





63.25.028.0179 8095/09 Kps** 


177-111-50 mSS 


ALK6" 50 HP 


64.017 





63.25.028.0180 8095/10 Kps** 


196-130-57 MSS 


ALK8" 60 HP 


75.592 





63.25.028.0181 8095/11 Kps** 


216-144-63 mSS 


ALK8" 75 HP 


81.127 





63.25.028.0182 8095/12 Kps** 


237-158-72 mSS 


ALK8" 75 HP 


83.222 





63.25.028.0183 8095/13 Kps** 


255-165-75 mSS 


ALK8" 75 HP 


85.409 





63.25.028.0184 8095/14 Kps** 


275-183-80 mSS 


ALK8" 90 HP 


95.549 





63.25.028.0185 8095/15 Kps** 


294-196-86 mSS 


ALK8" 90 HP 


97.960 





63.25.028.0186 8095/16 Kps** 


314-209-92 MSS 


ALK8" 90 HP 


100.110 





63.25.028.0187 8095/17 Kps** 


333-223-98 mSS 


ALK8" 100 HP 


108.179 





63.25.028.0188 8095/18 Kps** 


352-235-102 mSS 


ALK8" 110 HP 


114.093 





63.25.028.0189 8095/19 Kps** 


373-249-109 MSS 


ALK8" 125 HP 


122.659 





63.25.028.0190 8095/20 Kps** 


392-262-115 MSS 


ALK8" 125 HP 


124.838 


Bu Liste, 01.03.2022 
Tarihli Liste Yerine 
Geçer 


ÜRETİM YERİ 


TÜRKİYE 


0-110-130 m3/h Debi İçin ( 8" ) 


63.25.028.0761 8110/01 Kps** 


24-18-14 mSS 


ALK6" 10 HP 


35.994 





63.25.028.0762 8110/02 Kps** 


48-36-28 mSS 


ALK6" 20 HP 


43.759 





63.25.028.0763 8110/03 Kps 


71-54-43 mSS 


ALK6" 30 HP 


51.174 





63.25.028.0764 8110/04 Kps 


95-72-57 MSS 


ALK6" 40 HP 


63.099 





63.25.028.0765 8110/05 Kps 


119-91-71 MSS 


ALK6" 50 HP 


69.180 





63.25.028.0766 8110/06 Kps 


143-109-85 mSS 


ALK8" 60 HP 


81.201 





63.25.028.0767 8110/07 Kps 


167-127-99 mSS 


ALK8" 75 HP 


90.390 





63.25.028.0768 8110/08 Kps 


192-145-114 mSS 


ALK8" 75 HP 


94.056 





63.25.028.0769 8110/09 Kps 


214-163-128 mSS 


ALK8" 85 HP 


101.177 





63.25.028.0770 8110/10 Kps 


238-181-142 mSS 


ALK8" 100 HP 


115.490 





63.25.028.0771 8110/11 Kps** 


262-199-156 mSS 


ALK8" 110 HP 


124.596 





63.25.028.0772 | 8110/12 Kps** 


286-217-170 mSS 


ALK8" 125 HP 


134.090 





63.25.028.0773 8110/13 Kps 


310-236-185 mSS 


ALK8" 125 HP 


147.784 





63.25.028.0774 | 8110/14 Kps** 


333-254-199 mSS 


ALK8" 150 HP 


162.513 





63.25.028.0775 8110/15 Kps** 


357-272-213 mSS 


ALK8" 150 HP 


166.421 





63.25.028.0776 8110/16 Kps** 


381-290-227 mSS 


ALK10" 175 HP 


190.693 





63.25.028.0777 | 8110/17 Kps** 


405-308-241 mSS 


ALK10" 175 HP 


194.591 





63.25.028.0778 8110/18 Kps** 


429-326-255 mSS 


ALK10" 175 HP 


198.499 





63.25.028.0779 8110/19 Kps** 


453-344-270 MSS 


ALK10" 200 HP 


209.827 





63.25.028.0780 


NOT 
. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 


8110/20 Kps** 


— 


476-362-284 MSS 








. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 
. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 
. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 


. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 


ALK10" 200 HP 


2 
3 
4 
5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 
6 
7 
8 


213.709 


TÜRKİYE 





. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 


9. * Ürünün stokları tükenmiş olup üretimi durdurulmuştur. Bayilerimize bilgi amaçlı listelerde yer almaktadır. 


ALARKO D A LG IÇ PO M PA LAR Saya No aate 


SEROR (ALK - KPS SERISI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 
mom G0 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ s1 omzu 
lı e TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR ki i 


İZMİR-TEL : 


W 


eiai TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN e i ; 
URUN TIPI ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (t) 


54-126-162 m3/h Debi İçin ( 8" ) 



















































































63.28.028.0872 8125/01 Kps 2 Kad. 29-18-12 mSS ALK6" 15 HP 38.208 
63.25.028.0202 | 8125/02-AA Kps 2-AA Kad. 39-24-10 mSS ALK6" 17,5 HP 42.250 
63.25.028.0203 | 8125/02-A Kps 2-A Kad. 49-32-17 mSS ALK6" 25 HP 46.451 
63.25.028.0204 8125/02 Kps 2 Kad. 58-39-25 mSS ALK6" 30 HP 48.132 
63.25.028.0205 | 8125/03-AA Kps 3-AA Kad. 68-43-21 mSS ALK6" 30 HP 51.174 
63.25.028.0206 8125/03 Kps 3 Kad. 87-58-39 mSS ALK6" 40 HP 58.833 
63.25.028.0207 8125/04 Kps 4 Kad. 115-78-51 mSS ALK6" 50 HP 65.724 
63.25.028.0208 | 8125/05-A Kps 5-A Kad. 137-95-59 mSS ALK8" 60 HP 78.147 
63.25.028.0209 8125/05 Kps 5 Kad. 147-103-69 mSS ALK8" 75 HP 81.851 
63.25.028.0210 | 8125/06-A Kps 6-A Kad. 166-116-74 mSS ALK8" 75 HP 84.904 
63.25.028.0211 8125/06 Kps 6 Kad. 176-124-84 mSS ALK8" 90 HP 92.778 
63.25.028.0212 8125/07 Kps 7 Kad. 205-145-98 mSS ALK8" 90 HP 98.266 
63.25.028.0213 | 8125/08 Kps 8 Kad. 233-165-108 mSS ALK8" 100 HP 106.838 TÜRKİYE 
63.25.028.0214 8125/09 Kps 9 Kad. 261-183-120 mSS ALK8" 125 HP 122.568 
63.25.028.0215 8125/10 Kps 10 Kad. 288-201-131 mSS ALK8" 125 HP 126.893 
63.28.028.0890 | 8125/11 Kps** 11 Kad. 319-223-149 MSS ALK8" 150 HP 141.817 
63.28.028.0891 | 8125/12 Kps** 12 Kad. 352-251-169 MSS ALK10" 175 HP 165.100 
63.28.028.0892 | 8125/13 Kps** 13 Kad. 381-270-180 mSS ALK10" 175 HP 169.318 
63.28.028.0893 | 8125/14 Kps** 14 Kad. 413-295-200 MSS ALK10" 200 HP 180.942 
63.28.028.0894 | 8125/15 Kps** 15 Kad. 441-315-213 MSS ALK10" 200 HP 185.154 
63.28.028.0895 | 8125/16 Kps** 16 Kad. 471-338-229 MSS ALK10" 225 HP 198.056 
63.28.028.0896 | 8125/17 Kps** 17 Kad. 500-358-241 MSS ALK10" 225 HP 202.278 
63.28.028.0897 | 8125/18 Kps** 18 Kad. 529-378-263 MSS ALK10" 225 HP 206.494 
63.28.028.0898 | 8125/19 Kps** 19 Kad. 558-401-283 MSS ALK10" 250 HP 221.772 
63.28.028.0899 | 8125/20 Kps** 20 Kad. 586-425-302 mSS ALK10" 250 HP 225.988 

NOT 

1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 

2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

4. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

6. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

8. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 


onaylanması zorunludur. 
. * Ürünün stokları tükenmiş olup üretimi durdurulmuştur. Bayilerimize bilgi amaçlı listelerde yer almaktadır. 


© 


si DALGIÇ POMPALAR 5X7. 
"e (ALK - KPS SERİSİ) 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 Şi i il z f ; 
mavae: s202 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ su tiste, 01.03.2022 
e TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


İZMİR-TEL : 


W w 


eiai TEKNİK ÖZELLİKLER PEŞİN e i ; 
URUN TIPI ÜRETİM YERİ 
Kademe Basınç Motor Gücü (t) 


0-162-198 m3/h Debi İçin ( 8" ) 






















































































63.28.028.0901 | 8160/01-Z Kps** 1-Z Kad. 2412-7 mSS ALK6" 12,5 HP 38.247 
63.28.028.0902 | (8160/01 Kps 1 Kad. 34-19-14 mSS ALK6" 17,5 HP 40.608 
63.28.028.0903 | 8160/02-2Z Kps** 2-27 Kad. 46-25-15 mSS ALK6" 25 HP 47.619 
63.28.028.0904 | 8160/02-Z Kps** 2-Z Kad. 55-32-20 mSS ALK6" 30 HP 49.299 
63.28.028.0905 | 8160/02 Kps** 2 Kad. 65-38-28 mSS ALK6" 35 HP 53.395 
63.28.028.0906 | 8160/03-2Z Kps** 3-ZZ Kad. 77-44-28 mSS ALK6" 40 HP 59.801 
63.28.028.0907 | 8160/03 Kps 3 Kad. 96-59-43 mSS ALK8" 50 HP 68.715 
63.28.028.0908 | 8160/04-A Kps 4-A Kad. 119-74-52 mSS ALK8" 60 HP 76.194 
63.28.028.0909 | (8160/04 Kps 4 Kad. 129-81-60 mSS ALK8" 75 HP 79.899 
63.28.028.0910 | 8160/05 Kps 5 Kad. 151-94-67 mSS ALK8" 80 HP 85.007 
63.28.028.0930 | 8160/06-2Z Kps** 6-2Z Kad. 172-107-78 mSS ALK8" 90 HP 94.730 
63.28.028.0912 | 8160/06-A Kps 6-A Kad. 182-114-83 Mss ALK8" 90 HP 94.730 
63.28.028.0913 | (8160/06 Kps 6 Kad. 192-122-90 mSS ALK8" 100 HP 99.638 TÜRKİYE 
63.28.028.0914 | 8160/07-2Z Kps** 7-27 Kad. 204-128-91 mSS ALK8" 100 HP 105.390 
63.28.028.0915 | 8160/07-A Kps 7-A Kad. 213-134-96 mSS ALK8" 100 HP 105.390 
63.28.028.0916 | (8160/07 Kps 7 Kad. 222-140-102 mSS ALK8" 125 HP 116.780 
63.28.028.0919 | 8160/08 Kps 8 Kad. 251-158-115 mSS ALK8" 125 HP 121.414 
63.28.028.0921 | 8160/09 Kps 9 Kad. 285-180-131 mSS ALK8" 150 HP 136.062 
63.28.028.0923 | 8160/10 Kps 10 Kad. 320-205-152 mSS ALK10" 175 HP 160.669 
63.28.028.0924 | 8160/11 Kps 11 Kad. 350-224-165 mSS ALK10" 175 HP 164.298 
63.28.028.0925 | 8160/12 Kps 12 Kad. 384-248-184 mSS ALK10" 200 HP 175.830 
63.28.028.0926 | 8160/13 Kps 13 Kad. 416-269-200 mSS ALK10" 225 HP 188.728 
63.28.028.0927 | 8160/14 Kps 14 Kad. 446-288-213 mSS ALK10" 225 HP 192.949 
63.28.028.0928 | 8160/15 Kps 15 Kad. 480-311-231 mSS ALK10" 250 HP 208.220 
63.28.028.0929 | 8160/16 Kps 16 Kad. 510-335-254 mSS ALK10" 250 HP 212.441 
NOT 
1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahildir. 


2. Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3. Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiştir. 

4. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5. Fiyatlara kumanda tablosu ve özel sualtı elektrik kablosu dahil değildir. 

6. Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

7. Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

8. Tüm dalgıç pompa ve türevlerinin satışında; ürün montajlarının yetkili servislerimiz tarafından yapılması ve garanti kartlarının 
onaylanması zorunludur. 

9. *Stoklarla sınırlıdır. 


